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Ne. 22. | Chodzież, sobota dnia 21. marca 1925 r. 


Wr. 88. 
Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewa 


aętrznych i Rolnictwa i Dóbe Państwowych 
2 dnia 2. lutego 1985 r. 


w sprawie zwalezania wścieklizny u ladzi i zwierząt. 


, Na podstawie art. 11 prakt 4 tudzież art. 19 
punkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 1919 roku w przed- 
miocie zwalczania ckarób zakaźnych erag imnych 
skorób, występujących nagminnie (De. U. R, P. nr. 67, 
poz. 402), arti. 1090 do 1190 rosyjskiej ustawy le- 
karskiej (ros. zbiór praw tom XI, wyd. 1905), 
ustawy austryjackiej z dnia 6 sierpnia 1969 r. (Dz, 
W. P. nr. 177) o zapobieganiu zaraźliwym choro- 
bom zwierzęcym i ich tępieniu è niemieckiej usta- 


i A 
GENA OGŁOSZEŃ: jednalamowy 
wiersz petytowy lub jego muiejseo 


© è e 
POWA |. (M LBSKICDO na strouicy 4-lamowej 89 gł. 
berein e RBKLAMY jednoiamewy wiersz po 


tytowy lub jego miejsce na stre- 
niey dwułamowej 25 gr. 
. 26. Brekiem i nakładom: Drukarni Nadnoteckiej T. z o.p. 


- 72. rocznik. 


Pasteurowskiego, powinnó być wydane przez staw 


rostwo lub przez urząd gmisny miejsca zamieszkania - 


świadectwo urzędowe, zawierające następujące dane: 

a) nazwisko, imię, wiek, zajęcie i miejsce za- 
mieszkania osoby pokąsanej, 

b) datę pokąsania, opis rany i udziełenia pier- 
wszej pomocy, 

©) szczegóły o pochodzeniu zwierzęcia i o prze- 
biegu u niego wścieklizny. 

Świadectwo to wydaje się bezpłatnie. 

Pierwszą pomoc osoby poszkodowane otrzymu- 


ja bezplatnie od lekarza urzędowego (t. j. rządo- ` 


wego, względnie samorządowego). 
~ 85. Osoby niezamożne, udające się same lub 
z dozorca do zakładu Pasteurowskiego, raają prawe 


Wy z dnia 26. czerwca 1909 r. (Dz. Us. Rzeszy r. | do zniżkowej jazdy kolejami w 3 klasie do miejsca, 


1909, str. 519) zarządza się co następuje: . 
= § 1.” Q każdym przypadku pokąsania człowie- 
ka przez zwierzę wściekłe lub nawet podejrzane o- 
wściekliznę należy natychmiast donieść właściwej 
władzy administracyjnej I. instancji (lekarzowi po- 


wiatowemu). - 


> Osoby pokąsane powinny pozostawać pod ob- | 


' serwacją miejscowego lekarza urzędowego (to jest 


rządowego, względnie samorządowego) aż do stwier- 
dzenia u zwierzęcia wścieklzny, względnie jej | 
podejrzenia. ZEŃ Ro” 

W razie najmniejszego podejrzenia a wściek- 
znę osoba pokąsana powinna być natychmiast 
odesłana, celem poddania. szezepieniom przeciw 
wściekliźnie do najbliższego zakładu Pasteurowskie- 


go, w razie miezamoźności na koszt tej gminy, w 


której pokąsany, ma prawo do bezpłatnej opieki 


= 


lub podejrzane u wście 


lekarskiej ze strony gminy. 


|w btórem znajduje się najbliższy zakład Pasteurow- 
(ski, i na powrót do domu dla siebie i dla osoby . 


dozorującej, jeżeli wykażą się urzędowem świa- 
dectwem © potrzebie wyjazdu do zakładu i urzę- 
dowem świadectwem ubóstwa (Dz, U. R.P.z r. 


1988 nr. 31, poz. 193). ; 


skich, względnie koszty pobytu osób szczepionych 
| w szpitalu, ponosi osoba leczona, a w razie jej 
niezamożmości ta gmina, w której osoba leczona ma 
prawo do bezpłatnej opieki łekarskiej ze strony 
gminv. . Ak CAE 

` Za osoby, którym przysługuje prawo do pomo- 
cy lekarskiej dla funkcjonarjnszów państwowych, 
ponosi opłatę Skarb Państwa wedłwg obowiązują- 
cych pod tym względem przepisów. PAROA ł 


"$7. Chorych z rozwiniętą wścieklizną nie na- 


leży przesyłać do zakładów Pasteurowskich, lez | p 


32. Przed interwencją państwowego lekarza | przenieść de najbliższego szpitala. 3 


ki» 
weterywaryjnego nie wolno u zwierząt chorych lub 
podejrzanych o wściekliznę wykonywać żadnych za- 
biegów leczniczych. | RORY 250 
$ 3. Wrazie zabicia lub padnięcia zwierzęcia 


§ 8. Przekroczenia niniejszego rozporzątlzenia | 


będą, — o ile czyn karygodny nie podlega karaniu 
w myśl ogólnych postanowień karnych, — karane 
podług art. 25 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w 


wściekłego lub podejrzanego o wściekliznę obowią- | przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych w drodze 
zane są właściwe władze administracyjne 1. instancji | administracyjnej grzywną do 1008 zł lab aresztem 


(powiatowy lekarz weterynaryjny), © ile zostali lu- | do 3 miesięcy; kara pieniężna z karą aresztu mogą | 
dzie pokąsani, przesłać bezzwłocznie łeb zwierzęcia | być zastosowane jednocześnie. pod a 
‘odciety, wraz ze skórą, w odpowiedniem opakowa- 
miu do najbliższego Państwowego Zakładu Higjeny | odnośne przepisy weterynaryjno-policyjne, 
(Warszawa, Lwów, Kraków, Toruń, Lublin, Łódz). | $ 19. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ż 
RÓW "5a. Osobie pokąsanej przez zwierzę wściekłe | cie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie braci moe 
] kliznę, udającej się do zakładu ' obowiązującą rozporządzenie z dn. 30 stycznia 1922 r. 


(À 


a AERAN KERAIAN AT 


§ 9. 


GS 


ACZ i 
` l, 


$6. Koszty leczenia w zakładach Pasteurow= 


Co do traktowania zwierząt . obowiązują 


w przedmiocie zwalczania wścieklizny u ludzi i zwie- 
xząt (Dz. U. R. P. nt. 10, poz. 79). 
"_ Minister Spraw Wewnętrznych: Ratajski. 
Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: Janieki. 
' Powyższe podaję do wiadomości. p. 
Gkodzież, dnia 18 marca 1925 r. 
Starosta.e(-—) Dr. Jerzykowski. 
L. dz. 3569]25 4, C. 


Bv. 91. a 24 

. Rozporządzenie policyjne dotyczące 
" przemysłowego i handiowego obrotu 
-oo  — średkami spożywszemi. 

Na zasadzie $$ 157 i 139 ustawy o ególnytn 
marządzie krajowym z dnia: 3% lipca 1883 r. (Zbiór 
wstaw str. 195) i $$ 6, 12 j 15 ustawy è zarządzie 
policyjnym z doia it marca 1850 r. (Zbiór ustaw 


Sadu Administracyjnego, čelem uregulowania prze- 


następuje: 
SARA A, Lokale. | 

|, § 1. Ubikacje w których się przechowuje, przy- 
gstowuje i wystawia na sprzedaż artykuły spożyw- 


szkodzie -- suche i przewiewne, 6raż walne od 
robactwa, myszy i Szozurów. ; 


| dynie właściwemu celo 
palnych, jak niemniej nie mogą one rezostawać w 
... bezpośrednim połączeniu ze stajniami i ustępami, 
|. jakotaż ubikacjami, w których się wyrabia lub prze- 

= ehowuje przedmioty ze wstrętnym zapachem, Drzwi 
mieszkalne i svpialnemi winny być wciąż zamknięte, 
30 przechowywać przedmiotów, nie wałiodzących w 


- garderoby, bielizay i rupłeci. Również nie należy 


Ysyczemia. 


iieprzepuszczalną < 


ków żywnościowych, nie wolne przec 


str. 365), zarządza się za zgodą Wojewódzkiego 


smysłowego i handlowego obrotu środkami spożyw- 4 13 Pó: ? RSW 
czemi na terenie Województwa Poznańskiegó, co | i9%arów.. Rzucanie towarów wzgł. odważników ne 
$ ; ; = d wage lub też naciskanie wagi ręką jest wzbreniene. 


'8ze, muszą być -—- o ile celowe óbchodzenie się z 
wymienionemi artykułami mie stoi temu na przem 


Ubikacje te należy utrzymywać w dobrym sta- 
mie ped wzgiędem budowlanym, czysto i zdałą od 

mieprzyjemńych zapachów. Winny, one służyć je- 
A i vi danego procederu, nie 
wolno ich używać jako pokoi mieszkalnych lub sy- 


dącznikowe między niemi a sąsiedniemi ubikicjami | nia szkłem lub kratą. 
W powyżej wymienionych ubikaoiaeh nie wol- 


zakres danego procederu, w. szczególności łóżek, 


zamiatamiem skropić czystą wodą. W lokalu wia- 
na się znajdować spluwaczka m odkażającym pły- 
nem, którą należy codziennie eczyścić. = oao = 

«+  $3, W ubikacjach, stużaęych do przyrządzanią, 
przechowywania lub wystawiania na adr środ- 
Owy waé Zé 
psutych artykułów żywneściowych, ani też artyktt- 


łów ostro woniejących jak nafta. pokosty, smary itp. 


B. Sprzęty it d. 
«  $4. Wszelkie sprzęty, zbiórniki osłomy i pod- 


| stawki przeznaczone do przygotowywania, opake- 


wywania, przechowywania i przesyłki, jakoteż de 


podawania artykułów żywnościowych. publiczności, 
winny być utrzymywane w dobrym i czystym sta- 
lnie. Nie welno używać papieru zapisanego lub. 


drukowanego jako opakowania względnie poedkład- 


kẹ do artykułów spożywczych, które bez jakiega- 


kolwiekbądź dalszego oczyszczenia wzgl. przypra- 
wienia będą podawane publiczności de natychmia- 


'stewego spożycia, ; 


Wagi muszą być tak ustawione, ażeby kapit- 
jący mógł dekładnie obserwować procos odważenją 


Wolno wiszące wagi muszą być tak ustawione 
wzgl. zawieszone, ażeby szalki wag znajdowały się 
conajmniej 10 emtr. nad stołem wzgl. podłogą. 

C. Obchodzenie się z średkami żywnościowemi. 

35. Artykuły spożywcze, wystawione wzgl. 
zaoliarowane na sprzedaż, winne się, aż do chwili 
oddania ich publiczności ohronić przed szkodliwemi 
dla zdrowia i budzącemi wstręt zanieczyszczeniaswi 


przez psy i inne zwierzęta. 


- Rówaież należy je chronić przed dostępem 
much i ianych owadów i w tym celu przechowyr | 
wać bądź to pod nakryciem (smalec, marmeladę, 
owoce, masło, sery itp.) bądź też w ah lub 


szufladach i szafach (cukierki). Wyroby mięsne, 


pieczywo i ciastka powinny być zabezpieczone prze 
dotykaniem przez publiczność za pomocą odgródze- 


USE 


da Prania okryć (zarzatki, bluzy i fartucky). 
Małych wózków ręcznych wolne używać tylko 
pod warunkiem, że Są Szorelnie zbudoware i nakryte 
Brczelnie wiekiem. Ram 
_ Pieczywo należy Tbznosić w czystych nakrytych 
koszach. p 
Wózków dziecięcych, których sle jeszcze używa 
de wożenia dzieci, nię wolno używać do transportu 
owocu, wsrzywa itp. O jle się takowe jednakowoż 
do wspomnianych celów używa, należy towar wkładać 
Am czystą podisladkę (uapier) a owos tylko w kosze, 
Wie wolne również transportować równocześnie ży: 
wych zwierząt z artykułami spożywczenal. SA 
18.8.. „Wszelkie: średkt spożycia, która za względu 
a ich rodzaj i właściwość łatwo ulegają zanłaczyst- 
$zaniu, muszą być odważone i opakowane w Gzysty 
aiezapiseny i niaużyweny papier, Bopuszczalny jed- 
nakże jest na zewnętrznej stronie opakowania druk z. 
podaniem firmy i jnnych, mających za. cel reklemę, 
skolicznaści. i 
Produkta silnie woniejące, jak nafte, niektóre ko- 
Trenie, śledzie, mydło itp. powinny być oddzielnie 
grzechowywane, a w keżdym razie w ten sposób, 
sżeby woń ich innym produktom spożywczym udzielić . 
się nie mogła. Męki, cukierków, daktyli i 
wiigotnych lub wilgoć chłonących środków spożyw» 


tzych nie wolno nabierać rękami ani też kłaść bez- j 


pośrednio nu aralki wagowe, Produkta tego rodzaju, . 


B ile mie są opakowane, jek również potrawy bufetowe i 


w jadłodejniach, winny być pokryte siatką, gazą lub 
szkiem, ażeby w ten sposób zabezpieczyć je od pyłu 
t owadów. e 


B. Przapley: odnoszące się'do porsonehi zatrudnionego 


w obęócie artykułami spożywczemi. 
49. Nievależnie od przepisów, mających na celu 


: czenie Gkioró noś HEN a R x 
zwalczanie Chorób przeno nych, mie wolna zatrudniać żenia tychże artykułów. 


w obrocie x ortękułami spożywczemi osób, dotknię- 
tych chorobami akórnemi, a w szczególności wyrzu- 


x 


Mmi ciekącemi wzgl. ropiejącemi, lub też otwartemi. 


ransmi na odsłoniętych częściach ciała. 


Z handlu artykułami spożywczemi są wykluczeni 


dendeciarze, vskerze, chwyfacze paów i osoby, które 
się zajmują pielęgnacją chorych wzgl. są zatrudnione 
w zakładach pogrzebowych itp. ; ż 

$ 19. Osobom, zujętym przygotowaniem sprze” 
daža sibo wystawianiem na sprzedaż srtykułów spo- 
iywczych wzbronione jest w czasie ich czynności pa- 
Tenio tytoniw araz zażywónie i bucie tabaki. 

Osoby te winny sią też utrzymywać szczególnie 
erysto. Właściaiel przedsiębiorstwa wimien dbać o 
odpowiednie naczynia do mycia rąk, ręczniki i biale | 


= fartuchy. 


<dsaby, uaiwndziane przy sdrzedaży mięsa i wyrobów 
wigsnych, muską mogić osysty, biały fartuch. 
$11. Osoby, kbóre są w styczności z choremi na 


Qezenośne oRormby, winay przed rozposięciem wyżej | 


wymienionych ozybności zamienić swo ubranie i ręce 
jaknajsteranniej umyć czystą wodą i mydłem. AREN 
Wypadki rachorewaaia między egłonkami kodńny 


i domowatkami właściciela przedsiębicrstwa na żarnicę 


płonica, bieguukę, pruenośue zapalenie open móxgo- 
tdzoniowych, dar brzesmny, dur plamisty, dur powrotny 
tepo, ckolaro muszą być przez niągo doniesione mioj- 


sóewaj władny polieyjsej w przeciągu l2-stu godzin. | 


W. wypadkach nagłego niekozpieczeństwa władza poli- 


STJBA na Zasadzie badania i otzoczenia łekarza powia- | 
owies oznaczony | 


owego ma prawo Farządzić ua 
dras saiiknięcie przedsiękiorstwa. 


i cw. 
DRC ZOO 


wogóle | 


Wojewódzki Dziennik Urzędowy 


E. Przepisy Qla publiczności, 

$ t3. Do lokali przeznaczonych de sprzedaży 
średków spożywczych nie wolne wprowadzać psów É 
innych awiorząt. f 

§ 13. Dotykanie przez kupujących wyłożonyek 
na sprzedaż owoców, pieczywa, wyrobów mięsnych 
orsa innych przygotowanych do konsumieji artykułów 
żywnościowych jest wzbronione i ze strony sprzeda: 
jących niedopuszczalne, Zakazuja się również aagnia- 
(ania karpi celem stwierdzenia ikry, Oraz zdejmowania 
łusek jak i skóry z żywych ryb. Żywe ryby należy 
aż do ich sprzedaży trzymać w wodzie. SE 

$ 14. Pobieranie próbek stwierdzenia jakości 
artykułów żywnościowych przez kupujących, dopusz 


| Gzalne jest li tylko za pomocą czystych szklanek, noży | 


i widelcy lub łyżek, które nałoży dokładnie oczyścić 
po kaźdorazówem użyciu. Dopuszalne jest: także po- 
sługiwanie się poprzednie do Żadnych ińnych celów 
nieużywanemi czystemi przyrządami i naczyajami, które 
należy zniszczyć pe jednorezowam sżyciu. 

` PF. Odpowiedzialność. 

$ 15. Za wykonanie powyższych przepisów od- 

powiedzialnym jest w myśl $ 151 ust. 1 ordynacji pro- 
cederewaj, o ile nie wchodzą w rachubę wyłącznie 
inne osoby zarówno uprawiający procoder, jako też 
osoby przez niego lub jego zastępcę upełnolnocnione. 

G. Upoważnienie policji. ' - ; 

'$ 16. Gprócz obrotu środków żywnościowych po 

myśli ustawy z dnia 14 maja 1878 ¢. Dz. Ust. Rzeszę 
Z 1679 str. 145 i nast.) podlega równieź polieyjnemu 
dozorowi przygotowywanie, przechowywanie, wymie- 
rmanie i odważanie jakoteż przewożerłe tych artyka- 
łów, a temsamem i wszelkie ubikacje, urządzenia i 
narzędzia, które służą do przygotowywania, przecie- 
wywania, wymierzania i odważania oraz do przewo” 


Urzędnicy, policyjni rzeczoznawcy, upoważnieni 
przez organa policyjne i administracvjno-sanitarne oraz 
ergana Państwowych Zakładów Badania Żywności, 
mają prawo wstępu do wszelkich, według ustęcu I. w 
rachubę wchodzących ubikacyj w godzinach zajęć 
przyjętych miejscowym zwyczajem. Jeżeli natomiast 
Wwykunuje się proceder również poza godzinami nor- 
malnemi, jak np. w piekerniach, w tekim wypadku 
wyżej wymieniegi I w tym czesie mają prawo wstępu 
do tychże ubikacyj. Właściciele tych ubikacyj są zo- 
bowiązeni zezwolić na wstęp do nich, na , wzięcie 
próbki, celem stwierdzenia jekości Artykułów spożyw- 
czych, Graz na przeprowadzenie rewizji. ; i 
) -H Kary. - 

$ 17. Wykroczenia przeciwko przepisom niniej- 
szego rozporządzenia policyjnego, podlegają 0 ile w 
myśl ogólnych przepisów karnych nie jest przewidzia- 
na ciężka kara, grzywnie do wysokości 30 zł w miejo 
sco której, w razie niemożności zapłaty, nestępuje od- 
powiedni areszt, Naj l 
! I. Przepisy wykonawcze. 

"8 18. Przepisy, które się sprzeciwiają niniej- 
szemu rozporządzeniu policyjdemu. a w szczególności 
rozporządzeniom policyjnym z dnia 8 lutęgo 1894 r. 
str. 46) i z 29 sierpnia 
1894 r. Wojew. Dz. Urz. str. 352) znosi się: 25 

NieBaruszone pozostają Przepisy rozporządzenia 
palicyjnego Wojewody z dnia 18 grudniu 1919 r. (D 
Urz, Woj. rok 22, poz. 289), 
uruchemienia ` 
1891 r. (Dz. 


dotyczące urządzenia i 


i) 


iekarń i rozporządzenia ż dnia 4 lipa 
rz. Wojew. atr, 246), dotyczące uboju 


>" r. 90. 


Roni, osłów i osłomułów., jako i sprzedaży mięsk L 
tychże. 

Również nienaruszone Pozostają rozporządzenia 
policyjne z dnia $ marce i 18 czerwca 1885 r. (Da. 
Wrz. Woj. str, 64 i 165), dotyczące nadymienia mięsa 
jake i dałej idące przepisy miejscowych ordynacsj 
twgowych i rozporządzeń Policyjnych o regulacji machu 
targowego, 

'$ 19. Niniejsze rozporządzenie policyjne wchodzi 
w Życie z daiem ogłoszenia. 

, Poznań, dnia 27 stycznia 1995 r. | 
+. da. 290/25 YI. Wojewoda: Bpltski 

| Pewyżeke podaję do wiadomości, 

 €hodzieź, dnia 17 marca 1926 r, 
Miareska (-—-) Dr. jerzykowski. 

Lu dz, 356786. 6. €. ; 

o iR OC TO ANANAS OPN ARONA TARO 

Nr. 35, 


Wygaśnięcie pryszczycy. 

~  £arkza pryszczycy w majętności Lipinach wy- 
gasła. Przepisową desiniekcję przeprowadzono. 

Wobec tego znoszę wszelkie zarządzene środ- 

ki zapobiegawcze z. dniem dzisiejszym. i 
|. Chodzież, dnia 21. lutego 1925 n ` 

‘Starasta (>) Dr. Jerzykowski. 

L. dz.: 2833425. 3. €. ; ; 

Nr. 89. ż i ŚR : ; 

' Wezwani e. 
„ Trychinoskopistom przypomina się, że w myśl 
$ 9. przepisów wykonawczych Rzeszy do ustawy 
„Rzeszy o oględzinach mięsa z dnia 3. 6. 1900 obo» 
wiązani są poddać się do 3 lata egzaminowi uzu- 
pełniającemau i trychinoskopji. Wzywa się wszyst- 
kich, którzy uzyskali O trychinoskopistów 
przed 3 laty lub dawniej 4 którzy przez takiż czas 
nie poddali się egzaminowi uzupełniającemu, aby 
zgłosili się do tego egzaminu najpóźniej do 1. maja 
br. u powiatowego lekarza. weterynaryinego. |. 
(Chodzież, dnia 17 marac 1925». 5 
> Starosta Dr. Jerzykowski. A: 
(Gidzi SWEJ PGE | maca, 


` Obwieszczenie dotyczy wtórnej legalizacji miar,i wag 
i ciężarków w powiecie chodzieskim, obwód 1], 
PO M a O PO WOM, 


- Ogłoszono w Orędowniku Urzędowym BE: 5. 
-z dnia 21 stycznia 1925 r. legalizowanie miar i wag 


= Ogłoszenie. 
=W gminie Zelgniewo będzie wydzierżawione 
polowanie najwięcej. dającemu publicznie.$ 


bszar 5,200 mórg. ZEE 
„800. y po 1,700 


dla gmin przydzielonych do obwodu Ji, będzie się. 


odbywać w wyznaczonym czasie nie w sali gimna- 

stycznej lecz w Hotelu Kościuszki, i 
Powyższe iuteresowanym do wiadomości. 
Chedzie2, dnia 18. marca 1925. t. 


Starosta Dr. Jerzykowski. 
E da: 544080. 2. ©. 


Mr. 87. 
i i i Meljoracyjnej Lipiny=" 
Daweezowatwika, Kalki e 
. Wybór zatwierdzam. 
©bodzież, dnia 7. marca 1925 r, 
Staresta. Wr. Jerzykowski. 
E. Gz, 2206 10. Wod B.. l 


Mr. 36. 


Praewodniczącym Spółki Meljoracyjnej Rzadka- 


wo zastał wybrany p. Hutek Roman z Rzadkowa. 
Wybór zatwierdzam. 
 €hodzież, dnia 7. marca 1925 r. 
Dr. Jerzykowski. 
L. dz 24j25 10. Wod. B, | ź 
ZE Z TOO SCR SEa AEAEE AES BANATET DIA AZT OBN EES) 
Nr, 88. 
We wykonaniu ustawy 2 dnia 23. V. 2924 r. €- 


powszechnym obowiązku służby wojskowej (Be, Ush 


R. P. nr. 61/24. poz. 609) podaję da ogólnej wiada: 


moświ iż wedłag art. 59. na wstepie powołanej ustawy, 


prosby o udzielenie odroczeń ze służby wojskow 
wzgl, przyznanie prawa de półtora rocznej słaźby wąj- 
skoweż, winny być wniesiona do przynależnych Siae 
restw najpóźniej do dnia przed rozpoczęciem pobort. 
Powyższe opublikują władze miejscowe w swye. 
obwedach w sposób zwykle, praktykowany. 3 
Chedzież, dnis 17 marca 1925 r. 2 
>, Starosta (—) Dr. Jerzykowski. SĘ 
L. dz, 180325. 7. D. TEA 


aa o 


` Remdantem kasy szkolnej w Sypaiewie został 
wybrany rolnik Stefan Rybowiak. 3 
— Wybór zatwierdzam. 
„Chodzież, dnia 10 marca 1925 r. 


Hendrykowski Inspektor szkolny. 


[i 


yk E RELA O (KE WR TOW SIA pał, By 


